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Art. 3. — Relation entre la fibre moyenne (courbe funiculaire) et la ligne de charge. — MM' (fj est en equilibre sous Faction de: N a droite de M Mt, N + rfN a gauche de M' M'lt y (y — y,} dx, poids de la tranche de maQonncrie M Mx M\ M'.
Kcrivons que :
la variation dc la projection horizontal est nulle :
d (N COS 0) = 0         OU N COS 9 = Constante = H (poussee horizontals) ;
la variation de la projection verticale est y (y — r/t) dx : d (N sin 9) = d f-5~ sin 6~| = d (H Tang 6) = H^
Si on se donne la fibre moyenne y, la ligne de charge est:
11   d- ii
On 1'u pur unc simple derivation.
Si on sc donne la ligne de charge ylt il faut, pour avoir la fibre moyenne y, int6gror uno 6quation diff6rentielle, ce qui n'est pas souvent possible.
Art. 4. — Poussee horizontale H dans une voute funiculaire infinnneiil mince :
/poids ilu m. c.\             I   charge a la clef   \            /rayon de courbureX
H (en kg.)  = '/     dema(;onueric,    X h0 { ft)1 liauleur de ma-    X p0 (        de la voute
en kg.       /             V  (,'onnerie, en m.   /            \   a la clef, en in.   j
igne de charge
Pour la clef(f5) :
\y
II =
11 est lo produit du poids sur la clef y h0 par le rayon de courbure a la clef3.
3. — On a propos6 des formules empiriques de e,, en fonction de p0.
Celle-ci : e0 = r (1 + 0,2^) est altribuee a Saint-Guilhem par Dejardm (Routine de 1'ttablissenien.t
6 des voCites).
Dans la monographie du ponl sur lu Big-Muddy River (Tome I, p. 225, renvoi 2), j'ai cite celles de M. J. M. Rankine :
Co . 0,227 /70 (ponts a plusieurs arches)               e0 = 0,191 v/70 (ponts a une arche) sur laquelle M M4 repr6sentcra, en hauteur de maconnerie de meme densite y que celle de la voute, la charge en M.
